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Forschungsdienst 


Als erste deutschsprachige Zeitschrift für elektrische Energie- 
technik bietet etz-a, Organ der Energietechnischen Gesellschaft 
(ETG) im VDE ab Januar 1977 unter dem Titel ‚‚Forschungs- 
dienst“ die Möglichkeit des Zugriffs zu einem noch größeren 
Wissensspektrum. 

Die vollständige Veröffentlichung der in zunehmenden Maße 
eingereichten wissenschaftlichen Arbeiten würde den Umfang 
der Berichterstattung in etz-a sprengen. Um weiterhin die 
Informationen über Markt und Angebot sowie über grundsätz- 
liche Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung in der 
bisherigen Ausgewogenheit darzustellen und um dem Leser eine 
noch größere Vielfalt zu bieten, beinhaltet etz-a ab Heft 1/1977 
eine zusätzliche Form der Publikation, den ‚‚etz-a-Forschungs- 
dienst“. 

Eingereichte oder angeforderte wissenschaftliche Arbeiten die 
z.B. aus Gründen des Umfanges, der zu speziellen Thematik, 
der Aktualität, o.ä. nicht in der Originalfassung veröffentlicht 
werden können, werden im „Forschungsdienst‘ als Kurzbeitrag 
auf einer Seite vorgestellt. Diese Zusammenfassung hebt die 
wesentlichen Merkmale des Beitrages hervor: Ausgangspunkt 
der Arbeit, Untersuchungsmethodik, das Ergebnis, den Nutzen, 
die Bedeutung. Der leicht lesbare, einprägsame Stil läßt den 
Leser erkennen, ob die komplette Arbeit für ihn von Nutzen ist. 
Interessenten liefert der VDE-Verlag von der deponierten 
Originalarbeit Vervielfältigungen. Um die Bestellung zu erleich- 
tern, ist der letzten Seite jeder etz-a-Ausgabe eine vorbereitete 
Bestellkarte angefügt. 

Der Preis für die vervielfältigte Originalarbeit beträgt DM 10,— 
+ Porto. 

„etz-a-Forschungsdienst‘‘ ist ein weiterer, wesentlicher Schritt 
im Bemühen, etz-a Elektrotechnische Zeitschrift für elektrische 
Energietechnik noch vielseitiger, aktueller und lesergerechter zu 
gestalten. 
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